112. Darnpfdruck und Verdampfungswarme von verdiinnten Losungen usw. 529
reinen Losungsmittels nicht unterscheidet.   Daher ist nun mit GL 2
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Dies ist das Gesetz der relativen Dampfdruckerniedrigung, das von Raoult durch Versuche gefunden, von van't Hoff auf dem obigen Wege hergeleitet wurde. Uber die Werte von i vgl. Abschnitt 109. Vergleicht man die Losung und das Losungsmittel nicht bei der gleichen Temperatur, wie soeben, sondern beim gleichen Brack, so zeigt die Losung eine andere Siedetemperatur tr als das Losungsmittel (tf), und zwar ist t^>t, wie auch aus Fig. 217 her-vorgeht. Die Siedepunktserhohung tr — t — At laBt sich aus pjpf mit Hilfe der Clapeyron-Clausiueschen Gleichung berechnen, wenn
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                          34rt und daher auch der osmotische Druck auf den Kolben wesentlich unverandert bleibt. Am Ende des Vor gangs ist sowohl die urspriing-liche Losung als auch die zusatzliche Menge des Losungsmittels wieder im Anfangszustand und somit ein umkehrbarer isothermischer KreisprozeB vollendet. Nach Abschn. 98 ist bei einem solchen Ejreis-prozeB die algebraische Summe aller Arbeiten gleich Null. Es ist somit L = L und daher
